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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1908 

22 Δεκεμβρίου 2003 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της 2/61386/0022 από 22.11.2002 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο¬ 
μικών και Δημόσιας Τάξης "Χορήγηση ειδικής μη¬ 
νιαίας αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνι¬ 
κής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λι¬ 
μενικού Σώματος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας" (ΦΕΚ Β’ 1487/ 


27.11.2002). 1 

Καθορισμός αμοιβών επιθεωρητών για τον δειγματο¬ 
ληπτικό έλεγχο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων 
που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα 
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ". 2 


Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου : ΣΗΜ-2/03 "Συντήρηση, βελ¬ 
τίωση, τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία ση- 
ματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώσεις 
του Ν. Αττικής"αρμοδιότητοςΔ.Κ.Ε.ΣΟ Προϋπολο¬ 
γισμού 2.750.000 Ευρώ. 3 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης 
για Ανάθεση του έργου ΣΟ8/03: "Συντήρηση Εθνι¬ 
κών οδών και λοιπών βοηθητικών οδικών αξόνων 
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ βόρειας, ανατολικής και 
νότιας Αττικής" προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευ¬ 
ρώ. 4 

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών 
του εισηγητή και της γραμματέως της Ειδικής Επι¬ 
τροπής για την άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γρα¬ 
φείων Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) και Εταιρει¬ 
ών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). 5 

Ανασυγκρότηση της "Οργανωτικής Επιτροπής 
Ν.Π.Ι.Δ. "Όλοι οι Έλληνες στηρίζουν τους Ολυ¬ 
μπιακούς Αγώνες του 2004" (αριθμ. απόφασης 
16648/28.5.2003 ΦΕΚ 714/Β/5.6.2003). 6 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 2/45861/0022 (1) 

Τροποποίηση της 2/61386/0022 από 22.11.2002 απόφα¬ 
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Δημόσιας Τάξης "Χορήγηση ειδικής μηνιαίας αποζη¬ 
μίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, που 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώ¬ 
νων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας" (ΦΕΚ 
Β’ 1487/27.11.2002). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2833/2000 (ΦΕΚ Α 
150) θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 
2004 και άλλες διατάξεις". 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚΑ 
54) "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις". 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.849/1978 " Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής 
και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας" (ΦΕΚΑ 232), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8του Ν.2192/93 (ΦΕΚΑ 57). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 "Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α 137), το οποίο προ¬ 
στέθηκε με το άρθρο 27του Ν.2081/1992 (Α 154) καιτρο- 
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.2469/1997 (ΦΕΚΑ38). 

5. Τις διατάξεις της 7004/3/31 από 13.5.2003 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τά¬ 
ξης Παντελή Τσερτικίδη" (Β 597). 

6. Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 από¬ 
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι¬ 
κών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικο¬ 
νομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 985/16.7.03). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης προκαλούνται επιπλέον δαπάνες σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού που για το τρέχον έτος ανέρ¬ 
χονται στο ύψος των 57.000,00 Ευρώ περίπου και για το 
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έτος 2004 στο ύψοςτων 65.000,00 Ευρώ περίπου, οι οποί¬ 
ες θα αντιμετωπισθούν ως εξής: 

Για το τρέχον έτος 42.730 ευρώ από τον ΚΑΕ 0219 και 
14.520 ευρώ από τον ΚΑΕ 0489 του εκτελούμενου Π/Υ 
εξόδων Ε.Φ. 43-690 "Δαπάνες προετοιμασίας και διεξα¬ 
γωγής Ολυμπιακών Αγώνων 2004" και σε περίπτωση αδυ¬ 
ναμίας από το σύνολο των πιστώσεων αυτού, ύστερα από 
την προς τούτο έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Οι του έτους 2004, θα προβλεφθούν στο αντίστοιχο 
σχέδιο Π/Υ εξόδων του ίδιου φορέα και θα καλυφθούν 
από τις πιστώσεις που θα εγκριθούν για το σκοπό αυτό, 
αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της 2/61386/0022 από 
22.11.2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι¬ 
κονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β’ 1487) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

2. "1. Στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των 
Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος, του 
Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφά¬ 
λειας Ολυμπιακών Αγώνων του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς και στο λοιπό προσωπικό των εμπλε- 
κομένων φορέων, που αποσπάται στην ίδια Υπηρεσία χο¬ 
ρηγείται, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.2833/2000 (Α’ 150) όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 45 του Ν.2992/2002 (Α 54), μηνιαία ειδική αποζη¬ 
μίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται ως ακολούθως: 

α. Για το αστυνομικό προσωπικό και αντιστοίχους των 
ενόπλων δυνάμεων, του Πυροσβεστικού και του Λιμενι¬ 
κού Σώματος η αποζημίωση είναι, ανάλογα με το βαθμό 
που κατέχουν η ακόλουθη: 

(1) Αντιστράτηγος: Χίλια πενήντα πέντε ευρώ (1.055 ευρώ) 

(2) Υποστράτηγος: Εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980) 

(3) Ταξίαρχος: Οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (870) 

(4) Αστυν. Διευθυντής: Επτακόσια πενήντα ευρώ (750) 

(5) Αστυν.Υποδιευθυντής: Εξακόσια πενήντα ευρώ (650 
ευρώ) 

(6) Αστυνόμος Α’: Πεντακόσια εξήντα ευρώ (560) 

(7) Αστυνόμος Β: Τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470 ευρώ) 

(8) Υπαστυνόμοι Α’ και Β’: Τετρακόσια είκοσι ευρώ (420) 

(9) Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες Π.Σ.:Τετρακόσια 
ευρώ (400 ευρώ) 

(10) Αστυφύλακες: Τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
(375) 

Στους κατέχοντες θέση (Δ/ντή, Υποδιευθυντή, Δ/ντή Υπο¬ 
διεύθυνσης, Τμηματάρχη και Προϊσταμένου Γραφείου) η 
κατά τα ανωτέρω αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 10%. 

β) Γιατους Πολιτικούς Υπαλλήλους η αποζημίωση είναι: 

(1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τετρα¬ 
κόσια εβδομήντα ευρώ (470 ευρώ) 

(2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρια¬ 
κόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375) 

(3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 
διακόσια ογδόντα ευρώ (280 ευρώ) και 

(4) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) διακό¬ 
σια τριάντα πέντε ευρώ (235 ευρώ). 

Άρθρο 2 

Η παρ. 2 του άρθρου 1 της 2/61386/0022/22.11.2002 
κοινή υπουργική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει. 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) έτος 
προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2003 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤ. ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ 

-♦- 

Αοιθ. 2/44195/0022 (2) 

Καθορισμός αμοιβών επιθεωρητών για τον δειγματολη¬ 
πτικό έλεγχο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ¬ 
ΘΕΙΤΕ". 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Το άρθρο 29ατου Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερ¬ 
νητικά Όργανα", όπως προστέθηκε το άρθρο 27 του 
Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε με άρθ. 1 του Ν.2469/97. 

2. Το Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι¬ 
σμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Έρευνας και Τεχνολο¬ 
γίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης". 

3. Τα Π.Δ. 396/89 και 189/95 περί του Οργανισμού της 
Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας. 

4. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚΑ 251/14/11/2000) "Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο του Γ’ ΚΠΣ και άλλες διατά- 
ξεις. 

5. Το άρθρο 19του Ν.2470 (ΦΕΚ40/Α/97). 

6. Το άρθρο 40 του Ν.849/78 όπως συμπληρώθηκε με 
άρθρο8του Ν.2129/93. 

7. Την 19606/95/17.11.93 (ΦΕΚ 872 Β) Απόφαση του 
Υφυπουργού Βιομηχανίας περί "Μεταβίβασης στον Γενι¬ 
κό Γραμματέα Βιομηχανίας του δικαιώματος να υπογρά¬ 
φει με εντολή Υπουργού". 

8. Την απόφαση 2/80345/0004του Υπουργ. Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999). 

9. Την 16675/5.3.2003 (ΦΕΚ 53/7.3.2003) Κοινή Απόφα¬ 
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης για 
το διορισμό του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

ΙΟ.ΤηνΟ (2001) 550/14.03.2001 Απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής των Ε.Κ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Ανταγωνιστικότητα". 

11. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ3/Α/14.1.2002) "Εκτέλεση ενερ¬ 
γειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και διαχείρισης των 
αντίστοιχων πόρων". 

12. Την εγκύκλιο για την εφαρμογή ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας 1466/ΕΥΣ105/17.01.2002. 

13. Την 194211/ΔΕ10188/2.9.2002 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ της ΣΑΕ 27/3 με κωδικό 2002 
ΣΑΕ 02730020 με τίτλο Β’ υποπρόγραμμα ενεργειών Τε¬ 
χνικής Βοήθειας Στήριξης χρηματοδοτούμενων από αμι¬ 
γείς εθνικούς πόρους, η οποία θα επιβαρυνθεί με τη δα¬ 
πάνη που προκαλεί η απόφαση αυτή. 

14. Την 172354/ΕΥΣ 1640/30.5.2002 απόφαση έγκρισης 
του ετήσιου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθει¬ 
ας όπως τροποποιήθηκε με τις 194285/ΕΥΣ 3977/3635/ 
4.2.2002 και 215722/ΕΥΣ 5320/25.11.2002 αποφάσεις. 
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15. Την απόφαση3260/16.7.2002 του Υπουργού Ανά¬ 
πτυξης με την οποία μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα ανά¬ 
θεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στη ΓΓΒ. 

16. Την απόφαση 7304/195/15.4.2003 "Ανάθεση της 
εκτέλεσης και παρακολούθησης των ενεργειών των μέ¬ 
τρων 9.1 τεχνική βοήθεια (ΕΤΠΑ) και 9.2 Τεχνική Βοήθεια 
(ΕΚΤ) του ΕΠΑΝ καθώς και της Εθνικής Τεχνικής Βοήθει¬ 
ας" στο ΑΓΔΚΠ της ΓΓΒ. 

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα- 
λείται δαπάνη ύψους 22.500 Ευρώ σε βάρος του ειδικού 
λογαριασμού με κωδικό 2002 ΣΕ 02730020. 

18. Την 21741/661/26.9.2001 απόφαση προκήρυξης 
του προγράμματος "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ" και το σχετικό 
Οδηγό Εφαρμογής. 

19. Την 9633/464/24.5.2002 Απόφαση Ένταξης Έργων 
στο πρόγραμμα "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ". 

20. Την 10166/658/4.6.2003 απόφαση "Ρυθμίσεις σχετι¬ 
κές με τον έλεγχο της ολοκλήρωσης έργων που έχουν 
ενταχθεί στην δράση 2.5.2. του Αξονα 2 του ΕΠΑΝ για την 
"Υποστήριξη της πιστοποίησης των μικρομεσαίων επιχει¬ 
ρήσεων κατά το πρότυπο 130 9001:2000". 

21. Την από 17.7.2003 εισήγηση της Υπηρεσίας, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε 70 επι¬ 
χειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΙΧΕΙ¬ 
ΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟ¬ 
ΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5 ΔΡΑΣΗ 2.5.2 "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ" 
"Υποστήριξη της πιστοποίησης των μεταποιητικών, εμπο¬ 
ρικών, παροχής υπηρεσιών και τουριστικών επιχειρήσε¬ 
ων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 130 9001: 2000". 

2. Οι έλεγχοι θα αφορούν τη συνεπή εφαρμογή του πι- 
στοποιηθέντος συστήματος διαχείρισης της ποιότητας 
και θα γίνουν από διμελείς ομάδες αποτελούμενες από 
υπάλληλο της ΓΓΒ, εκπαιδευμένο στον έλεγχο συστημά¬ 
των διαχείρισης της ποιότητας και κατάλληλο αξιολογη- 
τή του ΕΣΥΔ. 

3. Τα ονόματα των ως άνω υπαλλήλων της Γ.Γ.Β. ανα- 
φέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης-Κατάλογος 
επιθεωρητών υπαλλήλων ΓΓΒ. Τα ονόματα των αξιολογη- 
τών του ΕΣΥΔ αναφέρονται στο Παράρτημα Β’- Κατάλο¬ 
γος Αξιολογητών ΕΣΥΔ. 

4. Η διάρκεια του ελέγχου σε μια επιχείρηση θα είναι 
τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες. 

5. Η αποζημίωση των μελών των ομάδων ελέγχου για τη 
διενέργεια των ελέγχων είναι ως εξής: α) στην περίπτωση 
που ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επιχείρηση που 
εδρεύει στο Νομό Αττικής θα ανέρχεται στο ποσό των 120 
Ευρώ/ανά έλεγχο β) στην περίπτωση που έλεγχος πραγ¬ 
ματοποιηθεί σε επιχείρηση που εδρεύει εκτός του Νομού 
Αττικής θα ανέρχεται στο ποσό των 240 Ευρώ/ανά έλεγχο. 

6. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα ελεγχθούν, ο χρόνος διε¬ 
νέργειας των ελέγχων καθώς και οι αντίστοιχες Ομάδες 
Επιθεώρησης θα προσδιορίζονται με αποφάσεις του Γε¬ 
νικού Γ ραμματέα Βιομηχανίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2003 

Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 
Δημοσιονομικής Πολιτικής 

Υπουργείου Οικονομίας Βιομηχανίας 

και Οικονομικών Υπουργ. Ανάπτυξης 

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ 


Αριθ. 2/69331/0022 (3) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου : ΣΗΜ-2/03 "Συντήρηση, βελτίω¬ 
ση, τροποποίηση, επέκταση καιλειτουργία σηματοδο- 
τικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώσεις του Ν. Αττι¬ 
κής" αρμοδιότητος Δ.Κ.Ε.ΣΟ Προϋπολογισμού 
2.750.000 Ευρώ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" 
(ΦΕΚ 137/Α/26.7.85). 

2. Το Π.Δ. 69/88 για τον "Οργανισμό της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε." όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.90 "Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π." και σε συν¬ 
δυασμό με το Π.Δ. 910/77 "Περί Οργανισμού τ. Υπ.Δ.Ε." 
όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 το Π.Δ. 
609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ223/Α/31.12.85) και 
λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 
καθώς και τους Ν.2338/95 και 2372/96 και 2576/98 και 
2940/01 καθώς και την απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/ 
10.2.90 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του αρ. 40 του Ν.849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ. 8του Ν.2129/93. 

5. Τον Ν.1799/88 "Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Μη¬ 
χανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θεμά¬ 
των και άλλες διατάξεις" με τον οποίο συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε ο Ν.1418/84. 

6. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 
746/Β/ 30.11.90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως Διοικητι¬ 
κών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

7. Του Π.Δ. 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας για τα Δημ. Έργα προς τις Διατάξεις των οδη¬ 
γιών 93/37/ της ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε και του Π.Δ. 336/2002, που τροποποιεί το Π.Δ. 
334/2000, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδη¬ 
γίας 2001/78/ΕΚ. 

8. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96, 285/97 και 210/97 με 
τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 
472/85 και 609/85. 

9. Τις παραγράφους 1 &2του άρθρου ΙδτουΝ. 2052/92 
"Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πολεοδομικές 
ρυθμίσεις". 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν.2242/94 
"Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". 

11. Της οικ/112168/10647/α/29.12.93 Απόφασης 
Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. Την Δ17α/02/58/Φ.2.2.1/2.11.2001 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυ¬ 
πουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη και Ροδούλα Ζή¬ 
ση" (ΦΕΚ 1484/31.10.01 , τεύχος Β'). 

13. Την 2/74260/0004/15.10.99 κοινή υπουργική από¬ 
φαση με θέμα "Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ¬ 
φωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν.1943/91" (ΦΕΚ 1925/ 
25.10.99/Β'), Αφού λάβαμε υπόψη: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1. Την απόφαση Δ9/οικ/10935/8.4.2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
με την οποία: α) συστάθηκεη Επιτροπή Εισήγησηςγιατην 
Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) του παραπάνω έργου αρμοδιότητας 
Δ/νσης Δ9 και β) χαρακτηρίσθηκε το εν λόγω έργο σημα¬ 
ντικό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 
2338/95 και συμβάλλει στην μείωση των δυσμενών περι¬ 
βαλλοντικών επιπτώσεων και την βελτίωση των κυκλοφο- 
ριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη Νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού απάτην οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από Δ9/10940/9.4.2003 πρόσκληση του Προέ¬ 
δρου προς την Ε.Ε.Α. για έναρξη των συνεδριάσεων για 
την ανάθεση του έργου. 

5. Την απόφαση, Δ9/12254/23.5.2003 με την οποία έχει 
εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο: 2003 ΣΕ06800000, της Σ.Α.Ε. 068 , του 
Π.Δ.Ε. 

7. Το Ν.2229/94 άρθρο 5 παρ. 2. 

8. Τον Ν.2470/97 (ΦΕΚ40α. 21.3.1997). 

9. Την 377/98 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του κράτους, και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση συστάσεώς της απετελέσθη από τα ακόλουθα 
μέλη: 

1. Σκιαδά Κων/νο ,Πολ.Μηχ. με Α’ βΤμηματάρχη στη Δ9 
ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κουντούρη Γεώργιο, 
Πολ. Μηχ. με Α’ β Τμηματάρχη στη Δ9. 

2. Γεωργίου Αναστάσιο ,Μηχ.Ηλ. με Α’ β Τμηματάρχης 
στη ΔΚΕΣΟ. 

3. Ευαγγελίου Ιωάννης ΤΕ3 με Α’ β στη Δ9. 

4. Βολωτά ΒέραΤΕΙ με Α’ β στη Δ9. 

5. Αθανάσιο Μπαρτσώκα Δ/κό Σ/λο Καισαριανής εκ¬ 
πρόσωπο της ΤΕΔΚΝΑ, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαλα- 
βανίδη Αρχιτέκτονα. 

6. Ιωάννη Δοκουμετζίδη Πολ. Μηχ. εκπρόσωπο του 
ΤΕΕ, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λουκά Πολ. Μηχ. 

7. Αθανάσιο Πιατίδη εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, με αναπλη¬ 
ρωτή τον Γ εώργιο Κυριακόπουλο. 

Αναπληρωτές για τα 2ο, 3ο και 4ο μέλη, ορίζουμε τους: 

α) Λεωνίδα Αμπατζή , Μηχ. Ηλ. στη Δ9, και 

β) Νικ. Μαστροδήμο, Αρχ. Μηχ. στη Δ9 που θα αναπλη¬ 
ρώσουν, με τη σειρά που ορίζονται, τα τακτικά μέλη που 
πιθανόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Γραμματέας 
της Επιτροπής ορίζεται η Αναστασία Αναγνώστου ΔΕ στη 
Δ9, με αναπληρωτή την Αθηνά Ντούτσουλη στη Δ9. 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

Η επιτροπή ευρίσκετο σε απαρτία σε όλες τις συνε¬ 
δριάσεις της . 

1. Κων/νος Σκιαδάς, Πολ. Μηχ. με Α' β Τμηματάρχης στη 
Δ9, ως Πρόεδρος 

2. Αναστάσιος Γεωργίου, Μηχ.Ηλ. με Α’ β Τμηματάρχης 
στη ΔΚΕΣΟ. 

3. Ιωάννης Ευαγγελίου ΤΕ3 με Α’ β στη Δ9. 

4. Βέρα Βολωτά, ΤΕ1 με Α’ β στη Δ9. 

5. Αθαν.Μπαρτσώκας, Δημ. Σύμβ. Καισαριανής 


6. Ιωάννης Δοκουμετζίδης, Πολ.Μηχ. εκπρόσωπος του 
ΤΕΕ 

7. Γεώργιος Κυριακόπουλος εκπρόσωπος του ΣΑΤΕ 

καθώς και η Αναστασία Αναγνώστου ΔΕ στη Δ9, που 

εκτέλεσε χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Απρίλιος - Μάιος 2003 η Επιτροπή Ει¬ 
σήγησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συ¬ 
νεδριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο διαγωνισμό ήταν 3 προσφορές. 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 2575/ 
98 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/10.2.98 προϋ¬ 
ποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών όλων των οικονο¬ 
μικών προσφορών, τον λεπτομερή λογιστικό έλεγχό των 
και την εφαρμογή του σχετικού μαθηματικού τύπου. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/85 από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εντός και 
εκτός ωραρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα , ώστε 
να επιτευχθεί αφ’ ενός η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 
σε σύντομο διάστημα, αφ’ ετέρου να μην καθυστερήσουν 
τα υπόλοιπα θέματα της Υπηρεσίας (Σ. Πίνακες, Πρωτό¬ 
κολλα Παραλαβής κλπ.). 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση συστάσεώς της. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων., αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβλη¬ 
θούν σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003 
ΣΕ06800000, της Σ.Α.Ε. 068 του Π.Δ.Ε.. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ανάλογα με την 
απασχόληση του έργου που περιγράφεται ανωτέρω, η 
οποία καλύπτει και την υπερωριακή αποζημίωση ως εξής: 

(α). Στους Κων/νο Σκιαδά, (Πρόεδρο ΕΕΑ), Αναστάσιο 
Γεωργίου, . Ιωάννη Ευαγγελίου , Βέρα Βολωτά, Μπαρ¬ 
τσώκα Αθανάσιο, Λουκά Λουκά και Κυριακόπουλο Γεώρ- 
γιο, για πλήρη απασχόληση δύο μηνών (2), το ποσό των 
350,00 ευρώ για κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή για κά¬ 
θε έναν το συνολικό ποσό των 700,00 ευρώ. 

(β). Στην Αναστασία Αναγνώστου (Γραμματέα ΕΕΑ) για 
πλήρη απασχόληση δύο μηνών (2) το ποσό των 175,00 ευ¬ 
ρώ για κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή το συνολικό πο¬ 
σό των 350,00 ευρώ 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
5.250,00 ευρώ που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 και 
το έργο: 2003 ΣΕ06800000 Αποκατάσταση ζημιών στο 
βασικό οδικό δίκτυο Ν. Αττικής", για την πληρωμή της 
αμοιβής των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Εισήγησης 
για Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
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εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο στην 
Δ9. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2003 

Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 
Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Περιβάλλοντος, 
Υπουργείου Οικονομίας Χωροταξίας και 
και Οικονομικών Δημοσίων Έργων 

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 



Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου ΣΟ8/03: "Συντήρηση Εθνικών 
οδών και λοιπών βοηθητικών οδικών αξόνων αρμοδιό¬ 
τητας ΔΚΕΣΟ βόρειας, ανατολικής και νότιας Αττικής" 
προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" 
(ΦΕΚ 137/Α/26.7.85). 

2. Το Π.Δ. 69/88 για τον "Οργανισμό της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε." όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.90 "Σύσταση Γ ενικών Δ/νσεων κ.λ.π." και σε συν¬ 
δυασμό με το Π.Δ. 910/77 "Περί Οργανισμού τ. Υπ.Δ.Ε." 
όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 το Π.Δ. 
609/85 "Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ223/Α/31.12.85) και 
λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 
καθώς και τους Ν.2338/95 και 2372/96 και 2576/98 και 
2940/01 καθώς και την απόφαση 
Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.02.90 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του αρ. 40 του Ν.849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ. 8του Ν.2129/93. 

5. Τον Ν.1799/88 "Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Μη¬ 
χανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θεμά¬ 
των και άλλες διατάξεις" με τον οποίο συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε ο Ν. 1418/84. 

6. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 
746/Β/ 30.11.90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως Διοικητι¬ 
κών Π ράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

7. Του Π.Δ. 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνική Νομο¬ 
θεσίας για τα Δημ. Έργα προς τις Διατάξεις των οδηγιών 
93/37/της ΕΟΚ" όπωςτροποποιήθηκεκαι συμπληρώθηκε 
και του Π.Δ. 336/2002, που τροποποιείτο Π.Δ. 334/2000, 
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/78/ΕΚ. 

8. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96, 285/97 και 210/97 με 
τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 
472/85 και 609/85. 

9. Τις παραγράφους 1 &2του άρθρου 18τουΝ. 2052/92 
"Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πολεοδομικές 
ρυθμίσεις". 


10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν.2242/94 
"Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". 

11. Της οικ/112168/10647/α/29.12.93 Απόφασης 
Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. Την Δ17α/02/58/Φ.2.2.1/2.11.2001 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυ¬ 
πουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη και Ροδούλα Ζή¬ 
ση" (ΦΕΚ 1484/31.10.01 , τεύχος Β'). 

13. Την 2/74260/0004/15.10.99 κοινή υπουργική από¬ 
φαση με θέμα:"Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ¬ 
φωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν.1943/91" (ΦΕΚ 1925/ 
25.10.99/Β'), αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την απόφαση Δ9/οικ/11608/17-6-2003 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία: α) συστάθηκε η Επιτροπή Ει¬ 
σήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) του παραπάνω έργου 
αρμοδιότητας Δ/νσηςΔ9 και β) χαρακτηρίσθηκε το εν λό¬ 
γω έργο σημαντικό, σύμφωνα μετο άρθρο 12 παρ. 2,3 και 
4 του Ν. 2338/95 και συμβάλλει στην μείωση των δυσμε¬ 
νών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού απάτην οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από 19.6.2003 πρόσκληση του Προέδρου προς 
την Ε.Ε.Α. για έναρξη των συνεδριάσεων για την ανάθεση 
του έργου. 

5. Την απόφαση Δ9/ 11834 / 3.7.2003 με την οποία έχει 
εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο: 2003 ΣΕ06800001, της Σ.Α.Ε. 068 , του 
Π.Δ.Ε. 

7. Το Ν.2229/94 άρθρο 5 παρ. 2. 

8. Τον Ν.2470/97 (ΦΕΚ 40α. 21.3.1997). 

9. Την 377/98 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του κράτους, και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση συστάσεώς της αποτελείτο από τα ακόλουθα 
μέλη: 

Κωνσταντίνο Σκιαδά ΠΕΙ με Α'β. στη Δ9, ως Πρόεδρος. 

2) Βασιλική Πανάγου ΠΕΙ με Α'β. στη Δ9. 

3) Στυλιανό Ξανθούλη ΠΕΙ με Α'β. στη Δ9. 

4) Ιωάννη Ευαγγελίου ΤΕ3 με Α'β. στη Δ9. 

5) Αθανάσιο Μπαρτσώκα Δ/κό Σ/λο Καισαριανής εκ¬ 
πρόσωπο της ΤΕΔΚΝΑ, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαλα- 
βανίδη, ΠΕ2. 

6) Λουκά Λουκά Μ.Μ.Μ. εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με ανα¬ 
πληρωτή τον Ευστάθιο Αντωνόπουλο ΠΕΙ. 

7) Αθανάσιο Πιατίδη εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, με αναπλη¬ 
ρωτή τον Γεώργιο Κυριακόπουλο. 

Αναπληρωτές για τα 2ο, 3ο και 4ο μέλος ορίζουμε τους: 

α) Νικόλαο Μ αστροδήμο ΠΕ2 με Α'β. στη Δ9 και 

β) Λεωνίδα Αμπατζή ΠΕ3 με Α'β. στη Δ9. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ελένη Κουτσαυ- 
τάκη ΔΕ με Β'β. στη Δ9 με αναπληρωτή τον Σταύρο Πιλια- 
νίδη ΔΕ με Β'β. στη Δ9. 
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ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

(1) . Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

(2) . Βασιλική Πανάγου 

(3) . Ξανθούλης Στυλιανός 

(4) . Ιωάννης Ευαγγελίου 

ως και η Ελένη Κουτσαυτάκη Δ/κός στην Δ9 που εξετέ- 
λεσε χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Ιούνιος - Ιούλιος 2003 η Επιτροπή Ει¬ 
σήγησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συ¬ 
νεδριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο διαγωνισμό ήταν 4 προσφορές, κατό¬ 
πιν προσκλήσεων, καθώς το υπόψη έργο ήταν ιδιαίτερα 
επείγον και αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων. 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 
2575/98 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/10.2.98 
προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών όλων των οι¬ 
κονομικών προσφορών, τον λεπτομερή λογιστικό έλεγχό 
των και την εφαρμογή του σχετικού μαθηματικού τύπου. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/85 από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εντός και 
εκτός ωραρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα , ώστε 
να επιτευχθεί αφ’ ενός η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 
σε σύντομο διάστημα, αφ’ ετέρου να μην καθυστερήσουν 
τα υπόλοιπα θέματα της Υπηρεσίας (Σ. Πίνακες, Πρωτό¬ 
κολλα Παραλαβής κλπ.). 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση συστάσεώς της. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβλη¬ 
θούν σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 
2003ΣΕ06800001, της Σ.Α.Ε. 068του Π.Δ.Ε.. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ανάλογα με την 
απασχόληση του έργου που περιγράφεται ανωτέρω, η 
οποία καλύπτει και την υπερωριακή αποζημίωση ως εξής: 

(α). Στους Σκιαδά Κωνσταντίνο (Πρόεδρο ΕΕΑ), Βασιλι¬ 
κή Πανάγου, Ξανθούλη Στυλιανό, Ιωάννη Ευαγγελίου, για 
πλήρη απασχόληση ενός μηνός (1), το ποσό των 350,00 
ευρώ. 

(β). Στην Ελένη Κουτσαυτάκη (Γ ραμματέα ΕΕΑ) για πλή¬ 
ρη απασχόληση ενός μηνός (1) το ποσό των 175,00 ευρώ. 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
1.575,00 ευρώ που βαρύνειτις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 και 
το έργο: 2003ΣΕ06800001 "Αποκατάσταση ζημιών στο 
βασικό οδικό δίκτυο Ν. Αττικής", για την πληρωμή της 
αμοιβής των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Εισήγησης 
για Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 


ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο στην 
Δ9. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2003 

Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 
Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Περιβάλλοντος, 
Υπουργείου Οικονομίας Χωροταξίας και 
και Οικονομικών Δημοσίων Έργων 

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

-Φ- 

Αριθ.2/55676/0022 (5) 

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών 
του εισηγητή καιτηςγραμματέωςτης Ειδικής Επιτρο¬ 
πής για την άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων 
Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) και Εταιρειών Προσω¬ 
ρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1558/85 "Κυβέρ¬ 
νηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ137/Α/26.7.85). 

2. Του άρθρου 19του Ν. 2470/97 "Αναμόρφωση μισθο¬ 
λογίου προσωπικού της Δημοσίας Διοίκησης και άλλες 
συναφείς διατάξεις". 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 "Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2362/95 "περί Δη¬ 
μοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανώντου Κράτους". 

5. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β/ 
16.7.2003) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Ανάθεση αρμο¬ 
διοτήτων Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών". 

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/80345/0004/8.11.99 
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 
7 παρ. 1 του Ν. 1943/91. 

7. Τις διατάξειςτου άρθρου 40του Ν. 849/78, όπως συ¬ 
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3144/03 (ΦΕΚ 
111/Α/8.5.2003) "Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις". 

9. Την 94083/23.6.2003 "Ορισμός μελών στην Ειδική 
Επιτροπή για την άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γ ραφείων 
Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) και Εταιρειών προσωρι¬ 
νής απασχόλησης-Κυρώσεις παράνομης απασχόλησης. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού ύψους 13.200 ευρώ περίπου για το οικονομι¬ 
κό έτος 2003, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πι¬ 
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φορέας 110 και 
ΚΑΕ 0515), αποφασίζουμε: 
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1. Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, 
των μελών, του εισηγητή καιτηςγραμματέωςτης Ειδικής 
Επιτροπής για την άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων 
Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) και Εταιρειών Προσωρι¬ 
νής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) - Κυρώσεις παράνομης απα¬ 
σχόλησης, σε 300 ευρώ (τριακόσια ευρώ) για τον Πρόε¬ 
δρο, σε 280 ευρώ (διακόσια ογδόντα ευρώ) για τα μέλη 
και 250 ευρώ (διακόσια πενήντα ευρώ) για τον Εισηγητή 
και τη γραμματέα. 

2. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φο¬ 
ρές κατά μήνα και εκτός του κανονικού ωραρίου εργα¬ 
σίας. 

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία 
σύστασης της ανωτέρω Επιτροπής (23.6.2003), και λήγει 
23.6.2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2003 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου 

Υπουργείου Οικονομίας Εργασίας και 

Και Οικονομικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

Αοιθ. 4962 1 (6) 

Ανασυγκρότηση της "Οργανωτικής Επιτροπής Ν.Π.Ι.Δ. 
"Όλοι οι Έλληνες στηρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώ¬ 
νες του 2004" (αριθμ. απόφασης 16648/28.5.2003 ΦΕΚ 
714/Β/5.6.2003). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Α.Ν. 397/68 "περί επανασυστάσεως της Γ ενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής". 

β) Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα¬ 
να". 

γ) Του Π.Δ. 77/85 "Οργανισμός της Γ.Γ.Α.". 

δ) Του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α’) "Ερασιτεχνικός και 
Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις" άρθρο 
53 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τον Ν.3057/2002 (ΦΕΚ239/Α/10.10.2002). 

2. Την 25140/4.9.2002 (ΦΕΚ 1156/Β/5.9.2002) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτι¬ 


σμού περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού Γεώργιο Λιάνη". 

3 Την 16648/28.5.2003 (ΦΕΚ 714/Β/5.6.2003) περί "Συ¬ 
γκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) "Όλοι οι 
Έλληνες στηρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004"". 

4. Την 49621/20.10.2003 αίτηση - παραίτηση της Αξαρ- 
λή Ευαγγελίας. 

5. Την 49875/22.10.2003 αίτηση - παραίτηση της Ζαφει- 
ροπούλου Αντωνίας. 

6. Την 49953/23.10.2003 αίτηση - παραίτηση της Κων- 
σταντοπούλου Γιαννούλας, αποφασίζουμε: 

Ανασυγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) 
"Όλοι οι Έλληνες στηρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004" που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 
16648/28.5.2003 (ΦΕΚ 714/Β/5.6.2003) απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού, ως εξής: 

1. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ, ως Πρόεδρο 

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ως Αντιπρόεδρο 

3. ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ως Μέλος 

4. ΒΑΡΒΕΡΗ ΛΟΥΙΖΑ, ως Μέλος 

5. ΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως Μέλος 

6. ΤΣΩΚΑ ΠΕΤΡΟ, ως Μέλος 

7. ΜΑΝΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ως Μέλος 

8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΛΗ, ως Μέλος 

9. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ, ως Μέλος 

10. ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑ ΚΩΣΤΑ, ως Μέλος 

11. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖ-ΜΑΡΙ, ως Μέλος 

12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως Μέλος 

13. ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΥΣΑ, ως Μέλος 

14. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΗ, ως Μέλος 

15. ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ως Μέλος 

16. ΜΠΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ως Μέλος 

17. ΔΙΚΟΝΗΜΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ως Μέλος 

18. ΓΙΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, ως Μέλος 

Οικονομική Υπόλογος της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται 
η μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α. ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΔΕΙ/Β’. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 16648/28.5.2003 (ΦΕΚ 
714/Β/5.6.2003) απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2003 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ 
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34* ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ (3Η * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐίρ: νν\Λ/\/ν.θ1.9Γ - Θ-ΓΠ3Ν: \λ/θ6ιτι351θγ @ βί.9 Γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ ·Αγ. Ειρήνης 10 


(2410) 597449 
(26610) 89157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυτο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανάτεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙθίτίθΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' καιΔ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 ουτο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΐβτηβί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































